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Ponta greka lingvo 


La ponta greka lingvo estas parolata en Grekio, 
Rusio, Ukrainio, ... de 0,3 milionoj da parolantoj. Ĝia 
ISO-kodo estas pnt. Ekzistas Vikipedio en la ponta 
greka lingvo. 
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Distribuado de grekaj dialektoj de la Orientromia 
imperio inter la dekduaj kaj dekkvinaj jarcentoj. 

Parolata en 

Grekio, Rusio, Ukrainio, 
Kartvelio, Abhazio 

Parolantoj 

778 000 

Denaskaj parolantoj 0,3 milionoj 

Skribo 

greka skribo 

Lingvistika jklasifiko! 

Hindeŭropa 

Greka 


Lingva statuso 

3 sendube endanĝerigita 


Lingvaj kodoj 

Lingvaj kodoj 


ISO 639-2 

pnt 

ISO 639-3 

pnt 

SIL 

PNT 

Glottolog 

pontl253 

Angla nomo 

Pontic Greek 

Franca nomo 

grec pontigue 


Elŝutita el "https://e 0 .wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Ponta_greka_lingvo&oldid=6971562" 


Ĉi tiu paĝo estis lastafoje redaktita je 23:06, 31 maj. 2020. 

La teksto disponeblas laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite-Samkondiĉe 3.0 Neadaptita; eble aldonaj kondiĉoj 
aplikeblas. Vidu la uzkondiĉojn por detaloj. 



















